
VEGA - Moil. 632. Code medic da 520 a 1620 key's. Pnnti di taratura 5B0-150Q kc/a. Onde torts i 
da 5,8 a 11 Mc/a, ptmti di taratura 6-10,5 Me/i; da 10 a 18 M«/», puati di taraL 10,5-17 Mc/i. Media 
f requeue* 470 Jkc/a. Poten^a cPuscita 2,5 watt indlatorti. Com. 42 watt 




































